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Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 


zur zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung 
- Drucksachen 11/4178, 11/4210, 11/4612 - 


Entwurf eines Gesetzes über die achtzehnte Anpassung der Leistungen 
nach dem Bundesversorgungsgesetz und zur Änderung von Vorschriften 
über die Arbeitslosenhilfe (KOV-Anpassungsgesetz 1989 - KOVAnpG 1989) 


Der Bundestag wolle beschließen: 

ln Artikel 1 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1 a einzufügen: 
„1 a. in § 11 Abs, 2 wird der Satz 3 gestrichen." 

Bonn, den 31. Mai 1989 

Dr. Vogel und Fraktion 
Begründung 

Die Wartezeit von drei Jahren für eine Kurwiederholung hat im 
Bundesversorgungsgesetz keine Berechtigung mehr, weil insbe- 
sondere die älter werdenden Kriegsbeschädigten in vermehrtem 
Maße einer Kurbehandlung zur Erhaltung ihrer Gesundheit be- 
dürfen. 
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